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TAVOLE DI SOSTITUZIONE DEI TUBI ELETTRONICI RICEVENTI 


Le presenti Tavole di sostituzione dei tubi elellronici riceventi 
sono slate preparate ad uso dei Radiolecnici che effetluano la 
manutenzione e la riparazione del radioricevilori e dei lelevisori. 
Esse [orniscono un'immediala indicazione dei tubi di produzione 
MARCONI ITAUANA S. p. A. che possono soslituire tubi di 
costruzione superata, irreperibili o comunque prodotti da altri 
Costruttori di tubi elettron ici, e del le evenluali variant! che la 
sostituzione richiede. 

Nelle varie colonne del le tavole possono essere leli ; , da sinistra 
verso destra. 

1) - La sigla del tubo da soslituire, in ordine numerico-alfabetico 

lad es. 6V3, 6V4 ecc.l. 

2) - La descrizione del tipo di tubo (ad es. diodo, doppio diodo 

ecc.l. 

3) - II tipo di zoccolo del tubo da soslituire (ad es. Miniatura 7 

piedini, octal ecc.). 

4) - La serie o marca del tubo da sostiluire (ad es. Europeo, 

Americano ecc.l. 

5) - L'impiego normale o tipico cui il tubo viene generalmente 

adibito. 

61 - II tipo di tubo Marconi llaliana consigliato per la sostituzione. 
7) - II tipo di zoccolo del tubo Marconi llaliana. 

8l - L’indicazione delI'esatta corrispondenza del tubo da soslituire 
con quello proposto per la sostituzione, della possibility di 
sostituzione direlta o delle operazioni che 6 necessario 
effetluare prime di procedere alia sostituzione. 

9) * L'indicazione del risultato e le eventuali differenze di pre- 
stazioni che la sostituzione del tubo comporta 


Per quanto riguarda il punto 8l l'indicazione di "esatta corri¬ 
spondenza,, significa che fra i due tubi esiste identity di carat- 
terisliche elettriche e di zoccolatura, l'indicazione di "sostituzione 
diretta,, significa invece che, pur sussistendo fra i due tipi alcune 
lievi differenze, e possible effetluare la sostituzione semplicemenle 
inserendo il tubo Marconi Italiana in luogo del precedenle, 
senza apportare varianle alcuna. 

Le note riguardanti le varianli da effettuarsi hanno valore crien- 
tativo perche non e possibile indicare a priori I'esalta naiura 
delle varianti stesse, slanle la molteplicita delle funzioni di impiego 
in cui un tubo puo essere utilizzato. Quesle note offrono 
tultavia al Radiolecnico un'immediala visione dell'entila del 
lavoro da effetluare, e richiamano la sua allenzione su quei 
punti del circuito che richiedono un'allerazione o, spesso, anche 
una semplice verifica della tensione o della corrente. 

Ulteriori ragguagli circa la procedure da adollare nelle soslitu- 
zioni vengono forniti nel paragrafo "PROClDURA E CONSIGLI 
PRATICI PER LA SOSTITUZIONE,,. 

Nella lista dei tubi da soslituire sono compresi i tubi della Serie 
Americana di vecchia e recenle fabbricazione che piu sono slati 
utilizzati dai costruttori di ricevitori radio e TV sia in Italia che 
all'eslero e per i quali esiste un tubo Marconi Italia na capace di 
sostiluirli con una cerla facility. Sono slati pure indicati molti tubi 
della Serie Europea che hanno Irovato notevole diffusione in Italia 
negli scorsi anni, i cui ricambi potrebbero non essere reperibili 
con immediatezza o del tutto irreperibili, nonche tutti quei tipi 
della Serie Europea che hanno un'esalla corrispondenza nei tipi 
Americani o che possono essere direttamente sostituiti con tipi 
Americani. 
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PROCEDURA E CONSIGLI PRATICI PER LA SOSTITUZIONE 


Per effetluare la sosliluzione di un lubo indicalo sulle Tavole 
con un lubo di produzione Marconi llaliana, 6 consigliabile 
allenersi alia seguenle procedure: 

1) - Idenlificare il lipo del lubo da sosliluire. 

2| - Idenlificare la [unzione da esso espletala sul ricevilore e 
conlrollare, in base alia colonna "impiego,, delle Tavole, 
se essa 6 quella normale principalmenle previsla per quel lipo. 

3| - Se si puo rispondere affermalivamenle al punto precedenle, 
scegliere, sempre in base alle Tavole, il lipo di lubo Marconi 
llaliana adallo alia sosliluzione. Nel caso che il lubo da 
sosliluire venga impiegalo in condizioni diverse da quelle 
lipiche, nella maggioranza dei casi il lubo consiglialo per 
la sosliluzione e ugualmenle adallo alio scopo. 

4) - Effelluare le varianli consigliate dalle Tavole ed evenluel- 
menle le ellre, che, di caso, in caso si rendessero necessarie. 
Si lenga presenle che le indicazioni delle varianli riporlale 
dalle Tavole hanno valore orienlalivo. £ quindi consigliabile 

ACCORGIMENTI PARTICOLARI DA ADO 
Accensione del lubo 

In ricevilori con lubi accesi in parallelo il lubo scelto per la 
sosliluzione deve avere la slessa lensione di accensione del lubo 
da sosliluire. Ove quesl'ullimo avesse una lensione inferiore 6 
necessario riloccare il Irasformatore di alimenlazione del ricevi¬ 
lore. A queslo scopo 6 quasi sempre possibile aggiungere in 
serie al vecchio secondario di accensione un numero adegualo 
di spire sulle quali si puo derivare il nuovo lubo. Poich6 I 
seconder! di accensione sono generolmenle posli all'eslerno 


di volla in volla rilevare le condizioni di funzionamenlo del 
lubo da sosliluire (ad es. lensioni agli elellrodi, resislenze 
di cadula, resislenze di carico ecc.l e confronlarle con 
quelle consigliate per il lubo scelto per la sosliluzione. 
Queste ullime sono reperibili sul "Celalogo Tubi Eletlronici 
Ricevenli,, della Marconi llaliana. In base a queslo confronto 
decidere se e quali valori dei componenti devono essere 
variali, ed in quale misura. 

Sul Calalogo in parole sono pure reperibili i collegamenli 
ai piedini e le quote di ingombro dei lubi prodotli della 

Marconi llaliana. 

5) - Eseguile le varianli, conlrollare sul ricevilore in funzione se 
le lensioni e le correnti elellrodiche corrispondono a quelle 
pubblicale dal Calalogo, lenendo presenle che piccolt 
variazioni rispello a quesle ullime non comporlano differenze 
di funzionamenlo essenziali. Per le lensioni di accensione 
la massima tolleranza ammessa rispello al valore pubblicalo 
6 del ± 5 %. 


RE PER UNA CORRETTA SOSTITUZIONE 

deM'avvolgimenlo, 6 sufficient smonlare il Irasformatore, sfilare 
i lamierini ed avvolgere a mano le spire necessarie per la nuova 
lensione di accensione. 

Per la delerminazione delle spire da avvolgere, calcolare il 
numero di spire/Voll dividendo il numero di spire esistenti per 
la lensione di accensione nominale del lubo preesislenle. 
Moltiplicere quindi il rapporlo cos) ollenulo per la lensione di 
accensione del nuovo lubo, per avere il numero di spire 
richieslo dell'avvolgimenlo di accensione. 
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Lo spazio sufficient per effettuare un avvolgimenlo del genere 
e pralicamenle reperibile nella generalila dei Irasformalori. La 
seguenle labella [ornisce il diemelro del filo da ulilizzare, in 
relazione al consumo in Ampere dei fllamenli da accendere 
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Esempio: In un ricevilore previslo per lubi a 2,5 V uno dei 
lubi deve essere sosliluilo con un altro avenle accensione a 
6,3 V - 0,3 A. II secondario di accensione del trasformalore di 
alimenlazione ha 13 spire. 

Si ha: spire/Voll <= 13/2,5 = 5 circa. 

Poichd d necessario aggiungere ai 2,5 V esislenli eltri 3,8 V per 
I'accensione del lubo a 6,3 V. (2,5 + 3,8 = 6,3 V), bisognerd 
aggiungere in serie aH'avvolgimenlo a 2,5 V 
5 x 3,8 = 19 spire 

II fllo da impiegare sard, in base alia labella precedenle, del 
diamelro di 0,45 mm. 

Se il lubo nuovo ha la slessa lensione di accensione di quello 
originale, non ha grande importanza se la sua correnle 6 
superiore a quella del primo, poichd nel peggiore dei casi il 
trasformalore pud sopportare un leggero sovraccarico. 

In ricevilori con lubi accesi in serie la correnle di accensione 
del lubo originale e quella del nuovo lubo devono essere 
idenliche. In qualche caso, se la correnle del lubo nuovo 6 


inferiore a quella del lubo originale, si pud inserire in parallelo 
al lubo nuovo una resislenza di valore adegualo, che assorba 
la differenza di correnle. 

Anche evenluali differenze di lensione possono essere compen¬ 
sate con resislenze in serie. 

Converlilori di frequenza 

La sosliluzione dei lubi converlilori di frequenza deve essere 
effelluala con perlicolari accorgimenli. Infalli le caralteristiche 
del circuilo oscillatore sono legale slrellamenle alle caralteristiche 
del lubo impiegalo. £ da nolare che nei ricevilori impieganli 
lubi converlilori di vecchio lipo, che generalmenle hanno bassa 
trascondutlenza della sezione oscillalrice, I'eccoppiamenlo reallivo 
delle bobine oscillatrici d piulloslo slrello e risulla spesso 
sovrabbondanle per i moderni lubi converlilori. Perlanto pud 
accadere che a sosliluzione effelluala nel ricevilore si verifichino 
fischi su alcune parli di una gamma o su tulle le gamme dispo- 
nibili. £ necessario in queslo caso operare come segue: 

— Inserire in serie alia resislenza di griglia oscillalrice, sul lalo 
massa, un milliamperomelro da 1 mA fondo scela. Conlrollare 
il valore della correnle di griglia oscillalrice del nuovo lubo. 
Se tale correnle come d probabile, e superiore di ollre il 50% 
a quella prescrilla (vedi Calalogo Tubi Ricevenli) e la resislenza 
di griglia d stala portata al valore slabililo per quel delerminalo 
lubo, diminuire la lensione di anodo oscillatore, riloccando il 
valore della resislenza di cadula. 

Se riducendo la lensione al 70% del valore prescrillo (il che pud 
essere eccellabile) la correnle di griglia d ancora troppo alia, 
inserire in serie alia bobina di griglia della gamma o delle 
gamme inleressate una resislenza il cui valore va Irovalo speri- 
menlalmenle parlendo da 30 a ed aumenlandone il valore flno 
a far rienlrare la correnle di griglia enlro un campo del ± 50% 
rispello al valore prescrillo dal Calalogo, su tulle le gamme. 
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Qualora enche questo accorgimenlo non fornisse buoni risulleli 
e necessario ricorrere alia soluzione piu razionale, ma piu 
sconioda, di logliere spire alia bobina di reazione. Procedere 
per lentativi e progressivamenle (Ino a raggiungere, con la 
tensione all’anodo oscillatore corrella, un campo del ± 50% su 
fulle le varie gamme. 

Riallineare indi con cura il circuito oscillatore ed il circuilo di 
ingresso della sezione mescolalrice, nonche il 1° Irasformatore 
di media [requenza. 

Tubi del lipo penlagriglia (lipo 6BE6, 12BE6, 6SA7GT/G, 12SA7GT) 
possono essere impiegati con successo in sosliluzione di vecchi 
ollodi o triodi-eptodi, impiegando la bobina di reazione in 
serie al calodo, collegala nel senso opportuno, ed il circuilo 
oscillanle regolarmenle connesso fra griglia e massa. 

Regolare anche in questo caso la corrente di griglia oscillatrice 
con uno dei sopra accennali melodi. 

Amplificalori di Alla e Media Frequenza 

La sosliluzione si presenta in questo caso assai semplice. I tipi 
indicati nelle labelle si prestano sempre con successo alia 
sosliluzione. 

In caso di sosliluzione dello zoccolo e specialmente con i tubi 
avenli la griglia controllo facenle capo ad un piedino, 6 
necessario disporre i collegamenli con cura per evilare lendenza 
ell'oscillazione ed inneschi. 

Qualora il lubo originate avesse la griglia al cappuccio, ed il 
nuovo lubo avesse invece tale collegamenlo ad un piedino, 6 
opportuno eliminare il collegamenlo di griglia uscenle dall'allo 
del Irasformatore di MF e farlo uscire sollo il lelaio, della basetta 
del Irasformatore stesso. 

Si lenga presenle che una differenza in piu o in meno del 50% 
fra la Irascondullanza del lubo originale e del lubo nuovo 
comporla un aumenlo o una diminuzione di ampliflcazione dello 
sladio, e quindi di sensibilila del ricevitore, del 50% in piu o 


in meno. Tale differenza pero 6 scarsamenle percellibile e non 
provoca in genere conseguenze apprezzabili. 

Dopo la sosliluzione, allineare con cura gli sladi inleressali. 

Amplificalori di polenza 

Per la sosliluzione di lubi amplificalori fdi polenza 6 in genere 
sufficient seguire le note fornile dalle presenle Tabella. Si lenga 
presente che anche considerevoli differenze della polenza di 
uscita sono difficilmente perceltibili ad orecchio, specialmente 
ad alto volume. 

Pertanlo la differenza di livello sonoro che si oltiene, ad es. 
sosliluendo un lubo avenle una polenza d'uscita massima di 3 W 
con un lubo avenle una polenza d'uscita massima di 1,5 W, e 
appena rilevabile da un ascollatore che esegua un controllo 
conlemporaneo dei due livelli sonori. 

L'impedenza di carico anodica ollima prescribe per un lubo df 
poienza e un compromesso fra la polenza d'uscita e la dislor- 
sione armonica. 

Sono lollerali quindi scarli di impedenza anodica sensibili rispetlo 
al valore prescrilto dal Calalogo, senza serie conseguenze per 
il pratico funzionamenlo del ricevitore. 

Rellificalori 

Prima di procedere alia sosliluzione di un reltiflcatore 6 neces¬ 
sario conlrollare I'efficienza dei condensalori eleltrolitici di fillro 
e, nei limili del possibile, sosliluirli. 

Nei ricevitori alimenlati direltamente dalla rele senza Irasforma- 
lore o con aulotrasformalore, impieganli lubi rellificalori lipo 
35Z5GT, 35W4 ecc., la sicurezza di funzionamenlo viene melio¬ 
rate inserendo in serie all'anodo del lubo una resislenza di circa 
20n. Questa limila la corrente di picco nel lubo senza provo- 
care apprezzabile diminuzione della tensione’ anodica dispo- 
nibile all'uscita del fillro. 
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LA SOSTITUZIONE 

SI OTTIENE i 

o 

z 

0A2 

Regolat. a gas 

Min. 7 p. 

Amer. 

Regolatore di tens. 

0A2 

Min. 7 p. 

O 












0B2 

Regolat. a gas 

Min. 7 p. 

Amer. 

Regolatore di tens. 

0B2 

Min. 7 p. 

o 












0C3 

Regolat. a gas 

Octal 

Amer. 

Regolatore di tens. 

0B2 

Min. 7 p. 




O 

O 






Risultato equivalente 


0D3 

Regolat. a gas 

Octal 

Amer. 

Regolatore di tens. 

0A2 

Min. 7 p. 




o 

O 






Risultato equivalente 


0Z4 

Doppio diodo 
a gas 

Octal 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

5Y3GT/G 

Octal 





o 






Magg. corrente rettipc. 

111 

1 

Diodo 

7. p. 

Amer. 

Rettipc. 1 semionda 

6X5GT/G 

Octal 




o 

o 






Magg. corrente rettipc. 

(21 

1 

Pentodo 

Octal 

Amer. 

Amplipcat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 









O 

O 

Magg. potenza d’uscita 


1AX2 

Diodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rettipcat. AA.T. 

1X2B 

Min. 7 p. 






o 





Risultato equivalente 


1B3GT 

Diodo 

Octal 

Amer. 

Retlificet. AA.T. 

1B3GT 

Octal 

o 












1G3GT 

Diodo 

Octal 

Amer. 

Rettipcat. AA.T. 

1G3GT 

IB3GT 

Octal 

o 












1M3 

Indicat. sintonia 

Submin. 

Europ. 

Indicatore sintonia 

1M3/DM70 

Submin. 

o 












1-V 

Diodo 

4 p. 

Amer. 

Rettipc. 1 semionda 

6X5GT/G 

Octal 




o 

0 






Magg. corrente rettific. 


1V2 

Diodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rettipcat. AA.T. 

1X2B 

Min. 9 p. 





o 

O 





Maqgior tens, di picco 
inversa 


1X2A 

Diodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rettipcat. AA.T. 

1X2B 

Min. 9 p. 


O 









Maggior tens, di picco 
inv., minor corr. rettif. 


1X2B 

Diodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rettipcat. AA.T. 

1X2B 

Min. 9 p. 

o 












2A5 

Pentodo 

6 p. 

Amer. 

Amplipcat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 




o 

o 

O 



O 

O 

Magg. potenza d'uscita 


2A6 

Doppio Diodo 
Triodo 

6 p. 

Amer. 

Rivelat.-Amplipcat. 

6SQ7GT 

Octal 




o 

o 

O 





Identico risultato 


2A7 

Eptodo 

7. p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

6A8GT 

Octal 



O 

o 

o 

O 





Identico risultato 


2B3 

Diodo 

Octal 

Amer. 

Rettipcat. AA.T. 

1B3GT 

Octal 






O 





Identico risultato 


2E5 

Indie, sinton. 

6 p. 

Amer. 

Indicatore sintenia 

6CD7/EM34 

Octal 




o 

o 

o 




o 

Doppia sensibility 


2G5 

Indie, sinton. 

6 p. 

Amer. 

Indicatore sintonia 

6CD7/EM34 

Octal 




o 

o 

o 




o 

Doppia sensibility 


3A2 

Diodo 

Min. 9 p: 

Amer. 

Rettipcat. AA.T. 

1X2B 

Min. 9 p. 






O 





Minor corrente rettipc. 


3AL5 

Doppio diodo 

Min 7 p. 

Amer. 

Rivelafore 

3AL5 

Min. 7 p. 

o 













(1) Aggiungere il circuito di accensione — (2) Collegare gli enodi in parallelo. 
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LA SOSTITUZIONE 

SI OTTIENE i 

O 

z 

3AU6 

Penfodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplified!. R.F. - F.l. 

3AU6 

Min. 7 p. 

O 












3AV6 

Doppio diodo 
Triodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Rivelaf.-Ampliflcaf. 

3AV6 

Min. 7 p. 

O 












3BA6 

Penfodo 

Min. 7 p 

Amer. 

Amplificaf. R.F - F.l. 

6BA6 

Min. 7 p. 






o 





Idenfico risulfafo 

111 

3BC5 

Penfodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificaf. R.F. 

3CB6 

Min. 7 p. 



O 








Minore amplificaz. VHF 


3BE6 

Epfodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Converf. frequenza 

6BE6 

Min. 7 p. 






o 





Idenfico risulfafo 

in 

3BZ6 

Penfodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificaf. R.F. - F.l. 

3CB6 

Min. 7 p. 


o 

o 








Trasconduffanza fissa 


3C2 

Diodo 

Ocfal 

Amer. 

Reffificaf. AA.T. 

1B3GT 

Ocfal 






o 

O 




Minore fensione retfif. 


3CB6 

Penfodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificaf. R.F. • F.l. 

3CB6 

Min. 7 p. 

o 












3CE5 

Penfodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificaf. R.F. 

3CF6 

Min. 7 p. 





o 






Risulfafo equivalent 


3CF6 

Penfodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificaf. F.l. 

3CF6 

Min. 7 p. 

o 












4BC8 

Doppio friodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificaf. R.F. 

4BQ7A 

Min. 9 p. 


o 

o 








Trasconduffanza fissa 


4BQ7A 

Doppio friodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificaf. R.F. 

4BQ7A 

Min. 9 p. 

o 












4BS8 

Doppio friodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificaf. R.F. 

4BQ7A 

Min. 9 p. 


o 

o 








Risulfafo equivalent 


4BZ7 

Doppio friodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificaf. R.F. 

4BQ7A 

Min. 9 p. 


o 

o 








Risulfafo equivalent 


4BZ8 

Doppio friodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificaf. R.F. 

4BQ7A 

Min. 9 p. 



o 






o 


Risulfafo equivalent 


4BX8 

Doppio friodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificaf. R.F. 

4BQ7A 

Min. 9 p. 







O 




Risulfafo equivalent 
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4CX7 

Doppio friodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificaf. R.F. 

4BQ7A 

Min. 9 p. 


o 

o 








Idenfico risulfafo 


5AM8 

Diodo-Penfodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rivelaf.-Amplificaf. 

5AM8 

Min. 9 p. 

o 












5AN8 

Triodo-Penfodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificafore 

5AN8 

Min. 9 p- 

o 












5AQ5 

Penf. a fascio 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificaf. pofenza 

5AQ5 

Min. 7 p. 

o 












5AR4 

Doppio diodo 

Ocfal 

Amer. 

Reffific. 2 semionde 

5U4G 

Ocfal 






o 





Risulfafo equivalent 
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5AS4 

Doppio diodo 

Ocfal 

Amer. 

Reffific. 2 semionde 

5U4GB 

Ocfal 


o 









Idenfico risulfafo 


5AS4A 

Doppio diodo 

Ocfal 

Amer. 

Reffific. 2 semionde 

5U4GB 

Ocfal 


o 









Idenfico risulfafo 


5AS8 

Diodo-Penfodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rivelaf.-Ampliflcaf. 

5AM8 

Min. 9 p. 



o 


o 






Magg. ampliflcazione 


5AT8 

Triodo-Penfodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Converf. frequenza 

5X8 

Min. 9 p. 



o 


o 






Idenfico risulfafo 


5AV8 

Triodo-Penfodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificafore 

5AN8 

Min. 9 p. 





o 






Idenfico risulfafo 


5AZ4 

Doppio diodo 

Locfal 

Amer. 

Reffific. 2 semionde 

5Y3GT/G 

Ocfal 




o 

o 






Idenfico risulfafo 



(1) Tempo di risceldamenfo non confrollafo 


(2) Le 4BQ7A necessifa di fensione anodica piu elevafa 


(3) Magglor corrente di filamenfo. 






























TIRO DA SOSTITUIRE 


TIRO 

MARCONI ITALIANA 

SIGLA 

Descrizione 



IMPIEGO 

SIGLA 

Zoccolo 

o 

Formato 

5B8 

Trlodo-Penrodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

5U8 

Min. 9 p. 

5BE8 

Triodo-Penrodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

5U8 

Min. 9 p. 

5BK7A 

Doppio rriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificat R.F. 

4BQ7A 

Min. 9 p. 

5BQ7A 

Doppio rriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Ampllflcaf. R.F. 

5BQ7A 

Min. 9 p. 

5BR8 

Triodo-Penrodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

5U8 

Min. 9 p. 

5CG8 

Triodo-Penrodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

5X8 

Min. 9 p. 

5CL8 

Triodo-Tetrodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

5U8 

Min 9 p. 

5CM8 

Triodo-Penrodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificafore 

5 AN8 

Min. 9 p. 

5CQ8 

Triodo-Tetrodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

5U8 

Min. 9 p. 

5J6 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificat. - Oscill. 

6J6 

Min. 7 p. 

5R4GY 

Doppio diodo 

Ocral 

Amer. 

Rerrific. 2 semionde 

5U4G 

Oclal 

5T4 

Doppio diodo 

Ocfal 

Amer. 

Rerrific. 2 semionde 

5U4G 

Octal 

5T8 

Triplo diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rivelaf.- Amplificat. 

5T8 

Min. 9 p. 

5U4G 

Doppio diodo 

Ocfal 

Amer. 

Rerrific. 2 semionde 

5U4G 

Octal 

5U4GB 

Doppio diodo 

Ocfal 

Amer. 

Rerrific. 2 semionde 

5U4GB 

Octal 

5U8 

Triodo-Penrodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

5U8 

Min. 9 p. 

5V4G 

Doppio diodo 

Oclal 

Amer. 

Rerrific. 2 semionde 

5U4G 

Octal 

5V4GA 

Doppio diodo 

Ocral 

Amer. 

Rerrific. 2 semionde 

5U4G 

Octal 

5V6GT 

Penf. a fascio 

Ocfal 

Amer. 

Amplificat. potenza 

5AQ5 

Min. 7 p. 

5W4GT 

Doppio diodo 

Ocfal 

Amer. 

Rerrific. 2 semionde 

5Y3GT/G 

Octal 

5X4G 

Diodo diodo 

Ocfal 

Amer. 

Rerrific. 2 semionde 

5X4 G 

Octal 

5X8 

Triodo-Penfodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

5X8 

Min. 9 p. 

5Y3GT/G 

Doppio diodo 

Ocfal 

Amer. 

Rerrific. 2 semionde 

5Y3GT/G 

Octal 

5Y3GR 

Doppio diodo 

Ocfal 

Fivre 

Rerrific. 2 semionde 

5Y3GT/G 

Octal 

5Y4GT/G 

Doppio diodo 

Ocfal 

Amer. 

Rerrific. 2 semionde 

5Y3GT/G 

Octal 

5Z3 

Doppio diodo 

4 p. 

Amer. 

Rerrific. 2 semionde 

5Z3 

4 p. 


(1) Unica uscita di cafodo 


(2) Tempo di riscaldamento non controllaro. 


Sostituzione diretta 


VARIANTI DA EFFETTUARE 



CON 

LA SOSTITUZIONE 
SI OTTIENE: 


Risultato equivalenre 
Risulraro equivalenre 
Risullato equivalenre 

Idenrico risultaro 
RisulraJo equivalenre 
Risulraro equivalenre 
Minore amplificazione 
rriodo 

Risulraro equivalenre 
Idenrico risulraro 
Minore lens, rettificata 
Risulraro equivalenre 


Magg. correnfe rerrific. 
Magg. corrente rerrific. 
Risulraro equivalenre 
Magg. correnfe rerrific. 


Magg. correnfe rerrific. 
Idenrico risulraro 


NOTE 
























TIPO DA SOSTITUIRE 


IMPIEGO 


TIPO 

MARCONI ITALIANA 




Zoccolo 

Serie 



Zoccolo 

SIGLA 

Descrizione 

o 

o 


SIGLA 

o 



Formato 

Marca 



Formato 

5Z4 

Doppio diodo 

Octal 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

5Y3GT/G 

Octal 

5Z5MG 

Doppio diodo 

Octal 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

5Y3GT/G 

Octal 

6A4LA 

Penfodo 

5 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 

6A7 

Epfodo 

7 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

6A8GT 

Octal 

6A8GT/G 

Eptodo 

Octal 

Amer. 

Convert, frequenza 

6A8GT 

Octal 

6A8MG 

Epfodo 

Octal 

Amer. 

Convert, frequenza 

6A8GT 

Octal 

6AB5/6N5 

Indicat sintonia 

6. p. 

Amer. 

Indicatore sintonia 

6CD7/EM34 

Octal 

6AB7/1853 

Pentodo 

Octal 

Amer. 

Amplificafore 

6CB6 

Min 7 p. 

6AC7/1852 

Penfodo 

Octal 

Amer. 

Amplificatore 

6CB6 

Min. 7 p. 

6AD6G 

Indicat. sinfonia 

Octal 

Amer. 

Indicatore sintonia 

6CD7/EM34 

Octal 

6AF6G 

Indicat. sintonia 

Octal 

Amer. 

Indicatore sintonia 

6CD7/EM34 

Octal 

6AG5 

Penfodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificat. R.F. - F.l. 

6CB6 

Min. 7 p. 

6AG6G 

Penfodo 

Octal 

Brimar 

Amplificat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 

6AG7 

Pentodo 

Octal 

Amer. 

Amplificatore video 

6CL6 

Min. 9 p. 

6AH6 

Pentodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificatore video 

6CB6 

Min. 7 p. 

6AJ8 

Triodo-Eptodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Convert, frequenza 

6AJ8/ECH81 

Min. 9 p. 

6AK5 

Pentodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificatore 

6AK5 

Min. 7 p. 

6AK8 

Triplo diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Rivelat.-Amplificat. 

6T8 

Min. 9 p. 

6AL5 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Rivelatore 

6AL5 

Min. 7 p. 

6AM5 

Pentodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6AQ5 

Min. 7 p. 

6AM6 

Pentodo 

Min. 7 p. 

Brimar. 

Amplificat. R.F. • F.l. 

6CB6 

Min. 7 p. 

6AM8 

Diodo-Pentodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rivelat. - Amplificat. 

6AM8 

Min. 9 p. 

6AM8A 

Diodo-Penfodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rivelat.-Amplificat. 

6AM8 

Min. 9 p. 

6AN8 

Triodo-Pentodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificatore 

6AN8 

Min. 9 p. 

6AQ5 

Pent, a fascio 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6AQ5 

Min. 7 p. 

6AQ5A 

Pent, a fascio 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6AQ5 

Min. 7 p. 


lO 


Sosliruzione diretta 


VARIANTI DA EFFETTUARE 


e wo 
« •=! £ <-> 
Eo 


CON 

LA SOSTITUZIONE 
SI OTTIENE: 


Risultato equivalenfe 
Risultato equivalenfe 
Magg. pofenza d'uscifa 
Idenfico risulfafo 


Doppia sensibility 
Magg. amplificazione 
Minore amplificazione 
Doppia sensibility 
Doppia sensibility 
Magg. amplificazione 
Risultato equivalenfe 
Risultato equivalenfe 
Minore amplificazione 


Idenfico risultato 

Magg. pofenza d’uscifa 
Minore amplificazione 

Idenfico risultato 


Idenfico risultato 


NOTE 

















TIPO DA SOSTITUIRE 


TIPO 

MARCONI ITALIANA 


Zoccolo Serie 
o o 

Formato Marca 


6AQ6 D T?i P 0 do di0d0 Min - 7 P- 
6AQ7GT D ° T P i P c j5 0 di0d0 Octal 


Amer. Rivelat. - Amplificat. 6AT6 
Amer. Rivelor. - Amplificat. 6SQ7GT 


6AQ8 Doppio triodo Min. 9 p. Amer. Amplific. - Convert. 


Pent. a fascio 


Min. 7 p. 
Octal 


6AT8 

6AT8A 

6AU4GT 

6AU4GTA 


Diodo-Pentodo Min. 9 p. 
Doppio diodo ... 7 „ 

Triodo Mln - 7 p - 

Triodo-Pentodo Min. 9 p. 
Triodo-Pentodo Min. 9 p. 
Diodo Min. 9 p. 

Diodo Octal 


6AU5GT Pent, a fascio Octal 


6AW8A 

6AX4GT 


Min. 9 p. 


Ampllficat. potenza 
Amplificat. potenza 
Riveiat. - Amplificat. 

Rivelat. - Amplificat. 

Convert frequenza 
Convert, frequenza 
Smorzatore TV 
Smorzatore TV 

Amplific. di defless. 
orizzont. TV 

Amplificat. R.F. - F.l. 
Amplificatore 

Amplificatore 

Amplific. di defless. 
orizzont. TV 

Amplific. di defless. 

orizzont. TV 
Rettificat. 2 sem. 
Rettlficat. 2 sem. 

I Amplificatore 
Amplificatore 
Smorzatore 


6X8 

6X8 

6AU4GTA 

6AU4GTA 


6AU6 

12AU7 

ECC82 

6AW8A 

6BQ6GT 

6BQ6GTB 

6CU6 

6X5GT/G 

6X5GT/G 

6AW8A 

6AW8A 

6AX4GT 


Min. 9 p. 

Min. 7 p. 
Octal 
Min. 9 p. 

Min. 7 p. o 

Min. 9 p. 
Min. 9 p. 
Octal 
Octal 


Min. 7 p. 
Min. 9 p. 
Min. 9 p. 


Octal 
Octal 
Mln. 9 p. 
Min. 9 p. 
Octal 


(1) Catodo unlco. 


Esatta corrispond. 



Identico risultato 
Risultato equivalente (1) 

Risultato equivalente 

o o Magg. potenza d'uscita 

o o Risultato equivalente 

Magg. amplificazione 

Identico risultato 
Risultato equivalente 
Identico risultato 

Risultato equivalente 

Risultato equivalente 

o Magg. amplificazione 

Risultato equivalente 

Risultato equivalente 

Magg. corrente rettific. 
Risultato equivalente 

Risultato identico 


NOTE 












TiPO DA SOSTITUIRE 


TIPO 

MARCONI ITALIANA 

SIGLA 

Descrizione 

Zoccolo 

o 

FormaCo 

Serie 

o 

Marca 

IMPIEGO 

SIGLA 

Zoccolo 

o 

FormaCo 

6AX8 

Triodo-PenCodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificafore 

6U8 

Min. 9 p. 

6AZ8 

Triodo-PenCodo 1 

Min. 9 p. 

Amer. 

AmplificaCore 

6AN8 

Min. 9 p. 

6B6G 

Doppio diodo 
Triodo 

Oclel 

Amer. 

RivelaC. - AmplificaC. 

6SQ7GT 

OcCal 

6BA6 

PenCodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

AmplificaC. R.F.-F.I. 

6BA6 

Min. 7 p. 

6BA7 

EpCodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

ConverC. frequenza 

6BE6 

Min. 7 p. 

6BA8A 

Triodo-PenCodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

AmplificaCore 

6AW8A 

Min. 9 p. 

6BC5 

PenCodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

AmplificaC. R.F. 

6CB6 

Min. 7 p. 

6BC8 

Doppio Criodo 

Min.9 p. 

Amer. 

AmplificaC. R.F. 

6BQ7A 

Min. 9 p. 

6BD5GT 

PenC. a fascio 

Octal 

Amer. 

AmplificaC. defless. 
orizzonC. TV 

6BQ6GT 

OcCal 

6BD6 

PenCodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

AmplificaC. R.F.-F.I. 

6BA6 

Min. 7 p. 

6BD7 

Doppio diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

RivelaC. - AmplificaC 

6AT6 

Min. 7 p. 

6BE6 

EpCodo 

Min. 7 p. 1 

Amer. 

ConverC. frequenza 

6BE6 

Min. 7 p. 

6BG6G 

PenC. a fascio 

OcCal 

Amer. 

AmplificaC. defless. 
orizzonC. TV 

6BQ6GTB 

6CU6 

OcCal 

6BG6GA 

PenC. a fascio 

OcCal 

Amer. 

AmplificaC. defless. 
orizzonC. TV 

6BQ6GTB 

6CU6 

OcCal 

6BH6 

PenCodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

AmplificaC. R.F. - F.l 

6AU6 

Min. 7 p. 

6BH8 

Triodo-PenCodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

AmplificaCore 

6AW8A 

Min. 9 p. 

6BJ6 

PenCodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

AmplificaC. R.F.-F.I. 

6BA6 

Min. 7 p. 

6BK5 

PenC. a fascio 1 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplified'. poCenza 

6BQ5/EL84 

Min. 9 p. 

6BK7 

Doppio Criodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

AmplificaC. R.F. 

6BQ7A 

Min. 9 p. 

6BK7A 

Doppio Criodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

AmplificaC. R.F. 

6BQ7A 

Min. 9 p. 

6BL7GT 

Doppio Criodo 

OcCal 

Amer. 

Oscill. - AmplificaC. 
defless. verC. TV 

6CM7 

Min. 9 p. 

6BL7GTA 

Doppio Criodo 

OcCal 

Amer. 

Oscill. - AmplificaC. 
defless. verC. TV 

6CM7 

Min. 9 p. 
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>N 

rUZIONE 

IENE> 


o 


RisulCaCo equivalence 
PenCodo con Gm fisso 


Idenh'co risulCaCo 


Minore amplificazione 
Maggiore n Criodo 
RisulCaCo equivalence 
Gm fissa 

Magg. poCenza d'usciCa 
Magg. amplificazione 
IdenCico risulCaCo 


RisulCaCo equivalence 
RisulCaCo equivalence 

Magg. amplificazione 

$ Magg. p. Criodo 
( Magg. Gm. penCodo 

Magg. amplificazione 
Magg. poCenza d'usciCa 
RisulCaCo equivalence 
RisulCaCo equivalence 

o RisulCaCo equivalence 


o 


RisulCaCo equivalence 





























TIRO DA SOSTITUIRE 


TIPO 

MARCONI ITAIIANA 


- 

SIGLA 

Descrlzlons 

Zoccolo 

o 

FormaCo 

Serie 

o 

Marca 

IMPIEGO 

SIGLA 

Zoccolo 

o 

FormaCo 


6BM5 

PenCodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

AmplificaC. poCenze 

6AQ5 

Min. 7 p. 


6BQ5 

PenCodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

AmplificaC. poCenza 

6BQ5 

EL84 

Min. 9 p. 


6BQ6GA 

PenC. a fascio 

OcCal 

Amer. 

AmplificaC. defless. 
orizzonC. TV 

6BQ6GTB 

6CU6 

OcCal 


6BQ6GT 

PenC. a fascio 

Oclsl 

Amer. 

AmplificaC. defless. 
orizzonC. TV 

6BQ6GT 

OcCal 


63Q6GTA 

PenC. a fascio 

OcCal 

Amer. 

AmplificaC. defless. 
orizzonC. R.F. 

6BQ6GT 

OcCal 


6BQ6GTB 

6CU6 

PenC. a fascio 

Min. 9 p. 

Amer. 

AmplificaC. defless. 
orizzonC. TV 

6BQ6GTB 

6CU6 

OcCal 


6BQ7 

Doppio Criodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Ampli|icsl. R.F. 

6BQ7A 

Min. 9 p. 


6BQ7A 

Doppio Criodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

AmplificaC. R.F. 

6BQ7A 

Min. 9 p. 


6BR5 

IndicaC. sine. 

Min. 9 p. 

Europ. 

IndicaC. sinConia 

6DA5/EM81 

Min. 9 p. 


6BR8 

Triodo-PenCodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

ConverCiC.-Amplific. 

6U8 

Min. 9 p. 


6BS5 

PenC. a fascio 

Min. 9 p 

Amer. 

AmplificaC. poCenza 

6AQ5 

Min. 7 p. 


6BS8 

Doppio Criodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

AmplificaC. R.F. 

6BQ7A 

Min. 9 p. 


6BT4 

Doppio diodo 

OcCal 

Europ. 

ReCCific. 2 semionde 

6BX4 

Min. 7 p. 


6BT6 

Doppio diodo 
Triodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

RivelaC.-AmplificaC. 

6AT6 

Min. 7 p. 


6BZ6 

PenCodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

AmplificaC. R.F.-F.I. 

6CB6 

Min. 7 p. 


6BZ7 

Doppio Criodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

AmplificaC. R.F. 

6BQ7A 

Min. 9 p. 


6BW4 

Doppio diodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

ReCCific. 2 semionde 

6BX4 

Min. 7 p. 


6BX4 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

ReCCific. 2 semionde 

6BX4 

Min. 7 p. 


6BX6 

PenCodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

AmplificaC. R.F.-F.I. 

6BC6 

Min. 7 p. 


6BX7GT 

Doppio diodo 

Oclsl 

Amer. 

Osclll. - AmplificaC. 
defless. verC. TV 

6CM7 

Min. 9 p. 


6C4 

Triodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplific.-OscillaC. 

I2AU7 

ECC82 

Min. 9 p. 

r^- 

6C6 

PenCodo 

6 p. 

Amer. 

Amplificatore 

6AU6 

Min. 7 p. 

- 

III Ulillzzsre uns sols unilA. 


SosCituzione direCCa 


VARIANTI DA EFFETTUARE 


CON 

LA SOSTITUZIONE 
SI OTTIENE: 



Magg. poCenza d'usciCa 


IdenCico risulCaCo 


IdenCico risulCaCo 


RisulCaCo equivalence 


IdenCico risulCaCo 
RisulCaCo equivalence 
RisulCaCo equivalence 
RisulCaCo equivalence 
IdenUco risulfaCo 
TrasconduCCanza fissa 
RisulCaCo equivalence 
RisulCaCo equivalence 

RisulCaCo equivalence 
RisulCaCo equivalence 

IdenUco risulCaCo 


Magg. amplificazione 
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NOTE 






















TIPO DA SOSTITUIRE 


TIPO 

MARCONI ITALIANA 

SIGLA 

Descrizione 

Zoccolo 

o 

Formalo 

Serie 

o 

Marca 

1MPIEGO 

SIGLA 

Zoccolo 

o 

Formalo 

6C7 

Dopoio diodo 
Iriodo 

7 p. 

Amer. 

Rivelal.-Amplifical. 

6Q7GT 

Oclal 

6C8G 

Doppio Iriodo 

Octal 

Amer.- 

Amplificalore 

6SN7GT 

Oclal 

6CB6 

Penlodo 

Mm. 7 p. 

Amer. 

Amplifical. R.F. - F.l. 

6CB6 

Min. 7 p. 

6CB6A 

Penfodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplifical. R.F. 

6BC6 

Min. 7 p. 

6CE5 

Penlodo 

M n. 7 p. 

Amer. 

Amplifical. R.F. 

6CF6 

Min. 7 p. 

6CF6 

Penlodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplifical. R.F. -F.l. 

6CF6 

Min. 7 p. 

6CG6 

Penlodo 

Min. 7 p. 

Arne'. 

Amplifical. R.F.-F.l. 

6BA6 

Min. 7 p. 

6CG7 

Doppio Iriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplifical. - Oscill. 

6CG7 

Min. 9 p. 

6CG8 

Triodo-Penlodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

6CG8A 

Min. 9 p. 

6CG8A 

Triodo-Penlodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

6CG8A 

Min. 9 p. 

6CH7 

Doppio Iriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplifical. R.F. 

6BQ7A 

Min. 9 p. 

6CH8 

Triodo-Penlodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificalore 

6AN8 

Min. 9 p. 

6CK6 

Penlodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Amplificalore 

6CL6 

Min. 9 p. 

6CL6 

Penlodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificalore 

6CL6 

Min. 9 p. 

6CL8 

Triodo-Penlodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

6X8 

Min. 9 p. 

6CM6 

Pen!, a fascio 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

6AQ5 

Min. 7 p. 

6CM7 

Doppio Iriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Oscill. - Amplifical. 
defless. verl. TV 

6CM7 

Min. 9 p. 

6CQ8 

Triodo-Penlodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Converf. frequenza 

6U8 

Min. 9 p. 

6CS7 

Doppio Iriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Oscill. - Amplifical. 
defless. verlicale 

6CM7 

Min. 9 p. 

6CU5 

6CU6 

Pen!, a fascio 

Penlodo 

Min. 7 p. 

Oclal 

Amer. 

Amer. 

Amplifical. polenza 

Amplifical. defless. 
orizzo.nl. TV 

6FD5 

6BQ6GTB 

6CU6 

Min. 9 p. 

Oclal 

6CU8 

Triodo-Penlodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificalore 

6AN8 

Min. 9 p. 

6CZ5 

Pent, a fascio 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplifical. defless. 
verlicale TV 

6FD5 

Min. 9 p. 

6CX7 

Doppio Iriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplifical. R.F. 

6BQ7A 

Min. 9 p. 


14 


Soslituzione direfla 


VARIANTI DA EFFETTUARE 


CON 

LA SOSTITUZIONE 
SI OTflENE: 


Magg. amplificazione 
Risullalo equivalenle 

Idenlico risullalo 
Risullalo equivalent© 

Minore amplificazione 


Risullalo equivalenle 
Risullalo equivalenle 
Risullalo equivalenle 

Risullalo equivalenle 
Identico risullalo 


Risullalo 

Risullalo 

Risullalo 

Risullalo 

Risullalo 

Risullalo 

Risullalo 


equivalenle 

equivalenle 

equivalenle 

equivalenle 

equivalenle 

equivalent^ 

equivalenle 


NOTE 



















TIPO 


• 

VARIANTI DA EFFETTUARE 







IMPIEGO 

MARCONI ITAUANA 

c 

e 

a. 

■5 

© 



-3 

•0 

0 

i 

«* 

c jr 

0 

0 

CON 

bJ 

SIGLA 

Descrizione 

Zoccolo 

o 

Formato 

Serie 

o 

Marca 

SIGLA 

Zoccolo 

o 

Formato 

o 

o 

• 

s 

c 

o 

3 

M 

u 

o 

_o 

u 

u 

o 

e!s 

ID -O 

Is. 

o .— 

(_> ID 

I s 

• 5 ; 0 

c . 
8 £ 

■< 

0 

c 

« 

M 

B 

►— 

-c 

9 

M 

e 

a> 

'm 0 
2 w 
•- .2 

— 

a. 01 

0 

E 

« 

O 

U 

3 

LA SOSTITUZIONE 

SI OTTlENE: 

O 

z 

6D6 

Pentodo 

6 p. 

Amer. 

Amplificat. R.F. - F.l. 

6K7GT 

Octal 



O 

o 

o 






Risultato equivalente 


6D8G 

Eptodo 

Octal 

Amer. 

Convert, frequenza 

6A8GT 

Octal 


o 




0 





Risultato equivalente 


6DA5 

Indie, sintonia 

Min. 9 p. 

Europ. 

Indicatore sintonia 

6DA5/EM81 

Min. 9 p. 

o 












6DD2 

Doppio diodo 

Octal 

Fivre 

Rivelarore 

6AL5/EAA91 

Min. 7 p. 




O 

o 






Identico risultato 


6DC6 

Pentodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificat. F.l. 

6CB6 

Min. 7 p. 


o 

O 








Trasconduttanza fissa 


6DE6 

Pentodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificat. R.F. - F.l. 

6CB6 

Min. 7 p. 


o 

O 








Risultato equivalente 


6DQ6A 

Pent, a fascio 

Octal 

Amer. 

Amplific. di defless. 
orizzont. TV 

6DQ6A 

Octal 

o 












6DR6 

Pentodo 

Min. 9 p. 

Clfle 

Amplific. di defless. 
orizzont. TV 

6BQ6GT 

Octal 




o 

o 

0 





Risultato equivalente 


6DR7 

Doppio triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Oscill. - Amplipcai. 
defless. vert. TV 

6CM7 

Min. 9 p. 





o 

0 



O 


Risultato equivalente 


6DT8 

Doppio triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplif. R. F. - Conv. 

I2AT7 

ECC8I 

Min. 9 p. 



O 


o 






Risultato equivalente 


6DW5 

Pentodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplific. di defless. 
verticale TV 

6FD5 

Min. 7 p. 





o 






Risultato equivalente 


6E5 

Indicat. sintonia 

6 p. 

Amer. 

Indicatore sintonia 

6CD7/EM34 

Octal 



O 

o 

o 





O 

Doppia sensibilita 

111 

6E5GT 

Indicat. sintonia 

Octal 

Amer. 

Indicatore sintonia 

6CD7/EM34 

Octal 





o 





O 

Doppia sensibility 

111 

6E7 

Pentodo 

7 p. 

Amer. 

Amplificat. R.F.-F.I. 

6K7GT 

Octal 



O 

o 

o 






Risultato equivalente 


6EA7GT 

Eptodo 

Octal 

Fivre 

Convert- frequenza 

6SA7GT/G 

Octal 



O 


o 






Risultato equivalente 


6EA8 

Triodo-Pentodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert, frequenza 

6U8 

Min. 9 p. 








O 





6EM5 

Pent. a fascio 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplific. defless. 
verticale TV 

6FD5 

Min. 9 p. 





o 




O 


Risultato equivalente 


6F5GT 

Triodo 

Octal 

Amer. 

Amplificatore 

6SQ7GT 

Octal 





o 






Identico risultato 

121 

6F6GT/G 

Pentodo 

Octal 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 









O 

O 

Magg. potenza d’uscita 


6F8G 

Doppio triodo 

Octal 

Amer. 

Amplificatore 

6SN7GT 

Octal 





o 






Identico risultato 


6FX4 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Fivre 

Reftificat. 2 sem. 

6BX4 

Min. 7 p. 


o 









Identico risultato 


6G5 

Indicar. sintonia 

6 p. 

Amer. 

Indicatore sintonia 

6CD7/EM34 

Octal 




o 

o 





O 

Doppia sensibility 

111 

6H6GT/G 

Doppio diodo 

Octal 

Amer. 

Rivelatore 

6AL5/EAA91 

Min. 7 p. 




o 

o 






Identico risultato 


6J5GT 

Triodo 

Octal 

Amer. 

Amplificatore 

6SN7GT 

Octal 





o 






Identico risultato 

131 


(1) Aggiungere resistenza IMCi in serie ol 2° anodo — (2) Collegare i diodi a massa — (3) Ufilizzare una sola sezione. 
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TIPO 


«p 









MARCONI ITAUANA 

s. 

=5 

2 



*3 

<o 

o 

E 

c Zz 

o 

o 

CON 

Ui 

>- 

SIGLA 

Descrizione 

Zoccolo 

o 

Formalo 

Serie 

o 

Marca 

IMPIEGO 

SIGLA 

Zoccolo 

o 

Formalo 

© 

u 

• 

C 

o 

© 

2, 

u 

u 

• 

•o 

Zoccolo 

Collegamer 
ai piedini 

c «-» 

s ° 

S ^ 

U A) 
■< ■£=. 

o 

c 

M 

c 

►— 

a 

vt 

a> 

1 8 
•— .2 
"o' 

O i_ 

a- o< 

o 

c 

o 

u 

*3 

u 

LA SOSTITUZIONE 

SI OTTIENE i 

O 

z 

6J6 

Doppio Iriodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Oscill. - Amplifical. 

616 

Min 7 p. 

O 












6J7GT/G 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

Amplificalore 

6K7GT 

Min. 7 p. 


O 









Trasconduli. variabile 


6J8G 

TriodoEplodo 

Oclal 

Amer. 

Converl. frequenza 

6AJ8/ECH81 

Oclal 



O 

o 

o 






Magg. amplificazione 

Ml 

6K5GT 

Triodo 

Oclal 

Amer. 

Amplificalore 

6Q7GT 

Min. 9 p. 


o 









Idenlico risullalo 

(21 

6K6GT 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. polenza 

6V6GT/G 

Oclal 









O 

O 

Magg. polenza d'uscila 


6K7GT/G 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. R.F - F.l. 

6K7GT 

Oclal 

0 












6K8GT/G 

Triodo-Exodo 

Octal 

Amer. 

Converl. frequenza 

6AJ8/ECH81 

Min. 9 p. 



o 

o 

o 






Magg. amplificazione 

Ml 

6L6G 

Penh a fastio 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. polenza 

6L6G 

Oclal 

O 












6L6GA 

Pent. a fascio 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. polenza 

6L6G 

Oclal 


o 











6L6GB 

Pent, a fascio 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. polenza 

6L6G 

Oclal 


o 









Idenlico risullalo 


6NK7 

Penlodo 

Oclal 

Fivre 

Amplifical. R.F. - F.l. 

6K7GT 

Oclal 


o 

o 








Risullalo equivalente 


6P5 

Triodo 

Oclal 

Amer. 

Amplificalore 

6SN7GT 

Oclal 











Risullalo equivalente 

(31 

6Q7GT/G 

Doppio diodo 
Triodo 

Oclal 

Amer. 

Rivelal.- Amplifical. 

6Q7GT 

Oclal 

O 












6QL6 

Penlodo 

Min. 9 p. 

Fivre 

Amplifical. polenza 

6FD5 

Min. 9 p. 


o 









Risullalo equivalent 


6R7GT 

Doppio diodo 
Triodo 

Oclal 

Amer. 

Rivelal.-Amplifical. 

6Q7GT 

Oclal 










O 

Magg. amplific. di lens. 


6R8 

Triplo diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rivelal.-Amplifical. 

6T8 

Min. 9 p. 










O 

Magg. amplific. di lens. 


6S7G 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. R.F. • F.l. 

6K7GT 

Oclal 


o 

o 








Risullalo equivalent 


6S8GT 

Triplo diodo 
Triodo 

Oclal 

Amer. 

Rivelal. - Amplifical. 

6T8 

Min. 9 p. 



o 

o 

o 






Idenlico risullalo 


6SA7GT/G 

Eplodo 

Oclal 

Amer. 

Converl. frequenza 

6SA7GT/G 

Oclal 

O 












6SB7Y 

Eplodo 

Oclal 

Amer. 

Converl. frequenza 

6SA7GT/G 

Oclal 


o 









Minore amplificazione 


6SF5 

Triodo 

Oclal 

Amer. 

Amplificalore 

6SQ7GT 

Oclal 





o 






Risullalo equivalent 

(21 

6SG7 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. R.F. - F.l. 

6BA6 

Min. 7 p. 



o 

o 

o 






Risullalo equivalent 


6SH7 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. R.F. - F.l. 

6AU6 

Min. 7 p. 



o 

o 

o 






Magg. amplificazione 


6SJ7GT 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

Amplificalore 

6SK7GT 

Oclal 


o 









Trasconduli. variabile 


6SK7GT 

Penlodo 

Octal 

Amer. 

Amplifical. R.F. - F.l. 

6SK7GT 

Oclal 

O 













(1) Collegare la griglia del Iriodo alia griglia 3 dell'eptodo 


(21 Collegare i diodi a massa 


(31 UMIzzare una sola sefclone. 
















TIPn HA Sn^TITMIRP 



TIPO 


• 

VARIANTI DA EFFETTUARE 
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t— 
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M 
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o 

B 

•0 

o 

u 
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LA SOSTITUZIONE 

SI OTTIENE: 

O 

Z 

6SN7GT 

Doppio triodo 

Octal 

Amer. 

Amplificafore 

6SN7GT 

Octal 

o 












6SN7GTA 

Doppio triodo 

Octal 

Amer. 

Amolificat. defless. 
vert. TV 

6SN7GTB 

Octal 


O 









Identico risulfefo 


6SN7GTB 

Doppio Iriodo 

Octal 

Amer. 

Amplificatore 

6SN7GTB 

Octal 

o 












6SQ7GT 

Doppio diodo 
Triodo 

Octal 

Amer. 

Rivelat - Amplificat. 

6SQ7GT 

Octal 

o 












6SR7 

Doppio diodo 
Triodo 

Octal 

Amer. 

Rivelat. - Amplificat. 

6SQ7GT 

Octal 









O 


Magg. ampliflcazione 
di tensione 


6SS7 

Pentodo 

Octal 

Amer. 

Amplificat. R.F.-F.l. 

6SK7GT 

Octal 


O 

O 



o 





Risultato equivalente 


6ST7 

Doppio diodo 
Triodo 

Octal 

Amer. 

Rivelat. - Amplificat. 

6SQ7GT 

Octal 






O 



O 


Magg. amplificazione 
di tensione 


6SZ7 

Doppio diodo 
Triodo 

Octal 

Amer. 

Rivelat. - Amplificat. 

6SQ7GT 

Octal 






O 





Risultato equivalente 


6T 

Pent, a fascio 

Octal 

Fivre 

Amplificat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 


O 









Risultato equivalente 


6T7G 

Doppio diodo 
Triodo 

Octal 

Amer. 

Rivelat. - Amplificat. 

6Q7GT 

Octal 






O 





Risultato equivalente 


6T8 

Triplo diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rivelat. -Amplificat. 

6T8 

Min. 9 p. 

o 












6T8A 

Triplo diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rivelat. - Amplificat. 

6T8 

Min. 9 p. 


O 









Identico risultato 


6TE8 

Triodo-Exodo 

Octal 

Fivre 

Convert, frequenza 

6AJ8/ECH81 

Min. 9 p. 



O 

o 

o 






Risultato equivalente 


6TE9 

Triodo-Exodo 

Min. 9 p. 

Fivre 

Convert, frequenza 

6AJ8/ECH8I 

Min. 9 p. 



O 


o 






Risulfa o equivalente 


6TP 

Penh a fascio 

6 p. 

Fivre 

Amolificat. potenza 

807 

5 p. 




o 

o 






Risultato equivalente 


6U5 

Indicat. sintonie 

6 p. 

Amer. 

Indicalore sinton'a 

6CD7/EM34 

Octal 




o 

o 






Doppia sensibility 

in 

6U7G 

Pentodo 

Octal 

Amer. 

Amplificat. R.F.-F.l. 

6K7GT 

Octal 


O 

O 








Risultato equivalente 


6U8 

Triodo-Pentodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert. - Amplific. 

6U8 

Min. 9 p. 

o 












6U8A 

Triodo-Pentodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Convert. - Amplific. 

6U8 

Min. 9 p. 


O 









loentico risultato 


6V3P 

Diodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Smorzatore TV 

6W4GT 

Octal 




o 

o 

O 





Risultato equivalente 


6V4 

Doppio diodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Rettific. 2 semionde 

6BX4 

Min. 7 p. 




o 

o 






Risultato equivalente 


6V6GT/G 

Pent. a fascio 

Octal 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 

o 













|1| Aggiungere resistenza 1MQ In serie al 2° anodo. 
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TIPO DA SOSTITUIRE 


TIPO 

MARCONI ITALIANA 

SIGLA 

Descrizione 

Zoccolo 

o 

Formato 

Serie 

o 

Marca 

IMPIEGO 

SIGLA 

Zoccolo 

o 

Formato 

6V7G 

Doppio diodo 
Triodo 

Octal 

Amer. 

Rivelat. - Amplificat. 

6Q7GT 

Octal 

6V8 

Triplo diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rivelat.- Amplificat. 

6T8 

Min. 9 p. 

6W4GT 

Diodo 

Octal 

Amer. 

Smorzatore TV 

6W4GT 

Octal 

6X4 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

6X4 

Min. 7 p. 

6X5GT/G 

Doppio diodo 

Octal 

Amer. 

Rettif c. 2 semionde 

6X5GT/G 

Octal 

6X8 

Triodo-Pentodo 

Min. 9 p. 

Amer 

Convert, frequenza 

6X8 

Min. 9 p. 

6Y5 

Doppio diodo 

6 p. 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

6X5GT/G 

Octal 

6Y6G 

Peru, a fascio 

Octal 

Amer. 

Amplificat. potenze 

6V6GT/G 

Octal 

6Z4 

Doppio diodo 

5 p. 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

6X5GT/G 

Octal 

6Z5 

Doppio diodo 

6 p. 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

6X5GT/G 

Octal 

6ZY5G 

Doppio diodo 

Octal 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

6X5GT/G 

Octal 

7A6 

Doppio diodo 

Loctal 

Amer. 

Rivelatore 

6AL5/EAA91 

Min. 7 p. 

7A7 

PerUodo 

Loctal 

Amer. 

Amplificat. R.F. - F.l. 

6SK7GT 

Octal 

7AF7 

Doppio triodo 

Loctal 

Amer. 

Amplificatore 

6SN7GT 

Octal 

7AU7 

Doppio triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificafore 

7AU7 

Min. 9 p. 

7B4 

Triodo 

Loctal 

Amer. 

Amplificatore 

6AV6 

Min. 7 p. 

7B5 

Pentodo 

Loctal 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 

7B6 

Doppio diodo 
Triodo 

Loctal 

Amer. 

Rivelat.- Amplificat. 

6SQ7GT 

Octal 

7B7 

Pentodo 

Loctal 

Amer. 

Amplificat. R.F. - F.l. 

6SK7GT 

Octal 

7B8 

fc ptodo 

Loctal 

Amer. 

Convert, frequenza 

6A8GT 

Octal 

7C5 

Pent, a fascio 

Loctal 

Ame/. 

Amplificat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 

7C6 

Doppio diodo 
Triodo 

Loctal 

Amer. 

Rivelat.-Amplificat. 

6SQ7GT 

Octal 

7G7 

Pentodo 

Loctal 

Amer. 

Amplif catore 

6AU6 

Min. 7 p. 

7H7 

Pentodo 

Loctal 

Amer. 

Amplificatore 

6AU6 

Min. 7 p. 

7J7 

Triodo-Eptodo 

Loctal 

Amer. 

Convert, frequenza 

6AJ8/ECH81 

Min. 9 p. 

(1) Collegare i diodi a mossa. 


IS 


Sosliluzione diretta 



NOTE 






TIPO DA SOSTITUIRE 



TIPO 






MARCONI ITALIANA 





IMPIEGO 





Zoccolo 

Serie 



Zoccolo 

SIGLA 

Descrizione 

o 

o 


SIGLA 

o 



Formato 

Marca 



Formato 

7K7 

Doppio diodo 
Triodo 

Loctal 

Amer. 

Rivelat.-Amplificot. 

6Q7GT 

Octal 

7N7 

Doppio triodo 

Loctal 

Amer. 

Amplificatore 

6SN7GT 

Octal 

7Q7 

Eptodo 

Loctal 

Amer. 

Convert, frequenza 

6SA7GT/G 

Octal 

7X7 

Doppio diodo 
Tr odo 

Loctal 

Amer. 

Rivelat.-Amplificat. 

6SQ7GT 

Octal 

7Y4 

Doppio diodo 

Loctal 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

6X5GT/G 

Octal 

12 AB5 

Pent, a fascio 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

12AQ5 

Min. 7 p. 

12AH8 

Triodo Eptodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Convert, frequenza 

12AJ8 

HCH81 

Min. 9 p. 

12AJ8 

Triodo Eptodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Convert, frequenza 

12AJ8 

HCH81 

Min. 9 p. 

12AQ5 

Pent, a fascio 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

12AQ5 

Min. 7 p. 

12AT6 

Doppio diodo 
Triodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Rivelat.-Amplificat. 

12AT6 

Min. 7 p. 

12AT7 

Doppio triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificatore 

12AT7 

ECC81 

Min. 9 p. 

1 2AU6 

Pentodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificatore 

12AU6 

Min. 7 p. 

12AU7 

Doppio triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificatore 

12AU7 

ECC82 

Min. 9 p. 

12AU7A 

Doppio triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificatore 

12AU7 

ECC82 

Min. 9 p. 

12AV5GTA 

Pent, a fascio 

Octal 

Amer. 

Amplificat. defless. 
orizz. TV 

12BQ6GTB 

Octal 






12CU6 


1 2AV6 

Doppio diodo 
Triodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Rivelat.-Amplificat. 

12AV6 

Min. 7 p. 

12AV7 

Doppio triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificatore 

12AT7 

ECC81 

Min. 9 p. 

12AX4GT 

Diodo 

Octal 

Amer. 

Smorzatore TV 

12AX4GTA 

Octal 

12AX4GTA 

Diodo 

Octal 

Amer. 

Smorzetore TV 

12AX4GTA 

Octal 


(1) Collegere la griglia del triodo alia g3 dell’eptodo. 


Soslituzione diretta 



VARIANTI D4 

EFFETTUARE 

a 
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TIPO 


m 

VARIANTI DA EFFETTUARE 

























IMPIEGO 

MARCONI ITALIANA 

l 


© 



■3 

s 

1 

c 

0 

0 

CON 

LA SOSTITUZIONE 

UJ 









o 


5 ? 

c « 

0 

•* 

- 0 


O 



Zoccolo 

Serie 


SIGLA 

Zoccolo 

u 


o 


STS 

5 ° 

« 

a 

M m 

<0 

SI OTTIENE s 

Z 

SIGIA 

Descrizione 

o 

o 


o 



•5 

u 

± a. 

£“2 

M 



_0 




Formalo 

Marca 



Formalo 

3 

M 

55 


0._ 

"" 

u *> 

fc 

«• 

O C 
a. cn 

3 



12AX7 

Doppio Iriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificalore 

12AX7 

ECC83 

Min. 9 p. 

O 












12AY7 

Doppio Iriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificalore 

12AX7 

ECC83 

Min. 9 p. 








• 

O 

0 

Magg. emplificazione 
di lensione . 


12AZ7 

Doppio Iriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificalore 

12AT7 

ECC8I 

Min. 9 p. 






0 





Risullalo equivalent 


12B7 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

Amplificalore 

12SK7GT 

Oclal 





O 






Idenlico risullalo 


12BA6 

Penlodo 

Min.7 p. 

Amer. 

Ampl fical. R.F.-F.I. 

I2BA6 

Min. 7 p. 

O 










Risullalo equivalenle 


12BA7 

Eplodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Converl. |requenza 

12BE6 

Min. 7 p. 



0 

O 

O 






Risulialo equivalenle 


12BD6 

Penlodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplifical. R.F. - F.l. 

12BA6 

Min. 7 p. 


O 

0 









12BE6 

Eplodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Converl. frequenza 

12BE6 

Min. 7 p. 

o 












12BH7 

Doppio Iriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Oscill. - Amplifical. 
defless. verl. 

12BH7 

Min. 9 p. 

o 












12BH7A 

Doppio Iriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Oscill. - Amplifical. 
defless. verl. 

12BH7A 

Min. 9 p. 

o 












12CU6 

Pen. a fascio 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. defless. 
orizzonlale TV 

1 2BQ6GTB 
12CU6 

Oclal 


O 









Idenlico risullalo 


12DQ7 

Penlodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificalore 

6CL6 

Min. 9 p. 





O 

0 





Risullalo equivalenle 

m 

12BQ6GTB 

12CU6 

Pen!, a fascio 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. defless. 
orizzonlaie IV 

Amplificalore 

1 2BQ6GTB 
12CU6 

Oclal 

Min. 9 p. 

o 










Risullalo equivalenle 

121 

12dY7 

Penlodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

6CL6 




O 


0 






12BY7A 

Penlodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificalore 

6CL6 

Min. 9 p. 




O 


0 





Risullalo equivalenle 

121 

12DQ6A 

Pen!, a fascio 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. defless. 
orizzonlale TV 

12DQ6A 

Oclal 

o 












12DT8 

Doppio Iriodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplific. - Converl. 

12AT7 

Min. 9 p. 











Risullalo equivalenle 

131 

ECC81 











I2EA7GT 

Eplodo 

Oclal 

Fivre 

Converl. frequenza 

12SA7GT 

Oclal 



0 


O 






Risullalo equivalenle 


12F5GT 

Triodo 

Oclal 

Amer. 

Amplificalore 

125Q7GT 

Oclal 





O 






Risullalo equivalenle 

141 

12J5GT 

Triodo 

Oclal 

Amer. 

Amplificalore 

1 2SN7GT 

Oclal 





O 






Idenlico risullalo 

151 


(1) Solo per elimenlazione a 6,3 V — |2) Collegare le sezioni del riscaidalore in parallelo — (3) Collegare le sezioni del riscaldalore In serie. — (4) Collegere I 
dlodi a massa — (5) Ulilizzare una sola sezione. 
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TIPO DA SOSTITUIRE 


IMPIEGO 


TIPO 

MARCONI ITALIANA 


SIGLA 

Descrizione 

Zoccolo 

o 

Formalo 

Serie 

o 

Marca 

12K8GT 

Trlodo-Exodo 

Oclal 

Amer. 

12NK7GT 

Penlodo 

Oclal 

Fivre 

12Q7GT 

Doppio diodo 

Oclal 

Amer. 

12S8GT 

Triplo diodo 
Triodo 

Oclal 

Amer. 

12SA7GT/G 

Eplodo 

Oclal 

Amer. 

12SF5GT 

Triodo 

Oclal 

Amer. 

12SG7 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

12SH7 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

1 2SJ7GT 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

12SK7GT 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

12SN7GT 

Doppio Iriodo 

Oclal 

Amer. 

12SQ7GT 

Doppio diodo 
Triodo 


Amer. 

12SR7GT 

Doppio diodo 
Triodo 

Oclal 

Amer. 

12SS7GT 

Penlodo 

Oclal 

Amer. 

12TE8 

Triodo-Exodo 

Oclal 

Fivre 

12V6GT 

Pen!, a fascio 

Oclal 

Amer. 

12X4 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

14A4 

Triodo 

Loclal 

Amer. 

14A5 

Pen!, a fascio 

Loclal 

Amer. 

14A7 

Penlodo 

Loclal 

Amer. 

14AF7 

Doppio Iriodo 

Loclal 

Amer. 

14B6 

Doppio diodo 
Triodo 

Loclol 

Amer. 

14C5 

Pen!, a fascio 

Loclal 

Amer. 


SIGLA 


Converr. frequenza 

Ampliflcal. R.F. - F.l. 
Rivelel.-Ampliflcal. 

Rivelal.- Ampliflcal. 

Convert. frequenza 
Amplificalore 
Ampllfical. R.F.- F.l. 
Amplifical. R.F. - F.l. 
Amplificalore 
Amplifical. R.F. • F.l. 
Amplificalore 

Rivet!.- Amplifical. 


12AJ8 

HCH81 

6SK7GT 

12SQ7GT 

19T8 

12SA7GT/G 
12SQ7GT 
12BA6 
12AU6 
1 2SK7GT 
1 2SK7GT 
1 2SN7GT 

1 2SQ7GT 


Rivelal.-Amplifical. 


12SQ7GT 


Amplificalore 
Converf. frequenza 

Ampliflcal. polenza 
Rerrific. 2 semionde 
Amplificalore 
Amplifical. polenza 
Amplifical. R.F. - F.l. 
Amplificefore 


12SK7GT 
12AJ8 
HCH81 
12AQ5 
] 2X4 
12SN7GT 
12AQ5 
1 2SK7GT 
1 2SN7GT 


Rivelel.-Amplified!. 12SQ7GT 
Amplified, polenza 1 2AQ5 


Zoccolo 

o 

Formalo 


Min. 9 p. 

Oclal 

Oclal 

Min. 9 p. 

Oclal 

Oclal 

Min. 7 p. 

Min. 7 p. 

Oclal 

Oclal 

Oclal 

Oclal 

Oclal 
Oclal 
Min. 9 p. 

Min. 7 p. 
Min. 7 p. 
Oclal 
Min. 7 p. 
Oclal 
Oclal 

Oclal 
Min. 7 p. 


(1) Collegere i diodl a masse — |2; Collegare la griglia del Iriodo alia griglia 3 dell'eploc 
sole sezlone — |5) Solo per collegamenlo riscaldatori perallelo. 


Esatla corrispond. 


• 

"3 

3 

1 

VARIANTI DA EFFETTUARE 

CON 

LA SOSTITUZIONE 

SI OTTIENEi 

© 

"5 

S 

‘5 

<o 

t— 

JO 
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Collegamenti 
ai piedini 

= ° 

s ° 

£ J2 

£ S 

Tens, anodica 

Tens, schermo 

0) . 

e 

.2 = 
N O 

■ o 

.2 

• 

o *C 
a. oi 



O 

O 

. o 






Magg. amplificazione 


O 


o 






Risullalo equivalent 




o 






Risullalo equivalent 


O 

O 

o 






Idenlico risullalo 




o 






Idenlico risullalo 


O 

O 

o 






Risullalo equivalent 


O 

O 

o 






Magg. amplificazione 

o 









Trascondull. variabile 









° 

Magg. amplificazione 










di lensione 





o 





Magg. amplificazione 


o 

O 

o 






Risullalo equivalent 



O 

o 






Idenlico risullalo 



O 

o 






Risullalo equivalent 



O 

o 

o 




O 

Magg. polenza d'uscila 


o 

O 

o 






Idenlico risullalo 



o 

o 






Risullalo equivalent 



o 

0 






Idenlico risullalo 



o 

o 





O 

Risullalo equivalent 


Jo — (3) Solo per collegamenlo rlscaldalori in serie — (4) Ulilizzare una 
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TIPO 

~a 


VARIANTI DA EFFETTUARE 








MARCONI ITALIANA 

© 

*5 

O 



•3 

<o 

o 

o 

E 

CD - 

c 

o 

u 

CON 

UJ 

F— 

SIGLA 

Descrizione 

Zoccolo 

o 

Formalo 

Serie 

o 

Marca 

IMPIEGO 

SIGLA 

Zoccolo 

o 

Formalo 

o 

u 

• 

c 

© 

'S3 

3 

M 

o 

do 

i 

Zoccolo 

Collegamer 
ai piedini 

C O 

1° 
3 «= 

U CD 
■«* — 

o 

© 

M 

e 

a> 

jj 

u 

M 

e 

CD 

'S3 o 

JO « 
«3 

o 

o_ cr 

o 

■o 

o 

u 

o 

LA SOSTITUZIONE 

SI OTTIENE s 

o 

z 

14F8 

Doppio Iriodo 

Loclal 

Amer. 

Amplificalore 

12AT7 

ECC81 

Min. 9 p. 




o 

o 






Magg. amplificazione 

(21 

14H7 

Penlodo 

Loclal 

Amer. 

Amplificalore 

12 AU6 

Min. 7 p. 




o 

o 






Risullalo equivalenle 


14J7 

TriodoEplodo 

Loclal 

Amer. 

Converl. frequenza 

12AJ8 

Min. 9 p. 



o 

o 

o 






Magg. amplificazione 


14N7 

Doppio Iriodo 

Loclal 

Amer. 

Amplificalore 

12SN7GT 

Oclal 




o 

o 






Identico risullalo 


14Q7 

Eplodo 

Loclal 

Amer. 

Amplificalore 

12SA7GT 

Oclal 



o 

o 

o 






Identico risullalo 


14X7 

Doppio diodo 
Triodo 

Loclal 

Amer. 

Rivelal. - Amplifical. 

12SQ7GT 

Oclal 




o 

o 






Risullalo equivalenle 


19AU4GTA 

Diodo 

Oclal 

Amer. 

Smorzalore TV 

19AU4GM 

Oclal 

o 












19C8 

Triplo diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rivelal. - Amplifical. 

1 9T3 

Min. 9 p. 


O 

o 








Risullalo equivalenle 


19T8 

Triplo diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rivelal. - Amplifical. 

1 9T8 

Min. 9 p. 

o 


o 










19V8 

Triplo diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Rivelal. - Amplifical. 

19T8 

Min. 9 p. 





o 






Risullalo equivalenle 


24A 

Telrodo 

5 p. 

Amer. 

Amplifical. R.F - F.l. 

6K7GT 

Oclal 



o 

o 

o 

O 





Magg. amplific. di lens. 

13) 

25AX4GT 

Diodo 

Oclal 

Amer. 

Smorzalore TV 

25AX4GT 

Oclal 

o 












25BQ6GTB 

Pent, a fascio 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. defless. 
orizzonlale TV 

25BQ6GTB 

25CU6 

Oclal 

o 












25CU6 

Peru, a fascio 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. defless. 
orizzonlale TV 

25BQ6GTB 

25CU6 

Oclal 


O 









Idenlico risullalo 


25L6GT 

Pen!, a fascio 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. polenza 

50L6GT 

Oclal 






O 





Risullalo equivalenle 


27 

Triodo 

5 p. 

Amer. 

Amplificalore 

6SN7GT 

Oclal 




o 

o 

O 





Magg. amplificazione 

111 

35 

Telrodo 

5 p. 

Amer. 

Amplifical. R.F. - F.l. 

6K75T 

Oclal 




o 

o 

O 





Magg. amplificazione 

(31 

35 A3 

Diodo 

Min. 7 p. 

Amer. 

Rellific. 1 semionda 

35A3 

Min. 7 p. 

o 












35A5 

Peru, a fascio 

Loclal 

Amer. 

Amplifical. polenza 

50L6GT 

Oclal 




o 

o 

O 





Risullalo equivalenle 


35B5 

Peru, a fascio 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplifical. polenza 

50B5 

Min. 7 p. 






O 





Idenlico risullalo 


35C5 

Peru, a fascio 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplifical. polenza 

35D5 

Min. 7 p. 





o 






Idenlico risullalo 


35D5 

Peru, a fascio 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplifical. polenza 

35D5 

Min. 7 p. 













35L6GT 

Peru, a fascio 

Oclal 

Amer. 

Amplifical. polenza 

50L6GT 

Oclal 











Risullalo equivalenle 



(1) Ulilizzare una sola sezione 


(2) Accensione ai piedini 4 e 5 


(3) Collegare la griglia 3 a massa. 




















TIPO DA SOSTITUIRE 


TIPO 

MARCONI ITALIANA 

SIGLA 

Descriziona 

Zoccolo 

o 

Formato 

Serie 

o 

Marca 

IMPIEGO 

SIGLA 

Zoccolo 

o 

Formato 

35QL6 

Pen!, a faicio 

Min. 7 p. 

Fivre 

Amplificat. potenza 

35D5 

Min. 9 p. 

35W4 

Diodo 

Min. 7p. 

Amer. 

Rettific. 1 semlonda 

35W4 

Min. 7 p. 

35Z3 

Diodo 

Loctal 

Amer. 

Rettific. 1 semlonda 

35Z5GT/G 

Octal 

35Z4GT 

Diodo 

Octal 

Amer. 

Rettific. 1 semionda 

35Z5GT/G 

Octal 

35Z5GT 

Diodo 

Octal 

Amer. 

Rettific. 1 semionda 

35Z5GT/G 

Octal 

35X4 

Diodo 

Min. 7 p. 

fivre 

Rettific. 1 semionda 

35A3 

Min. 7 p. 

37 

Triodo 

5 p. 

Amer. 

Amplificatore 

6SN7GT 

Octal 

4) 

Pentodo 

6 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 

42 

Pentodo 

6 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 

45Z5GT 

Diodo 

Octal 

Arne . 

Rettific. 1 semlonda 

35Z5GT/G 

Octal 

47 

Pentodo 

5 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 

50A5 

Pentodo 

loctal 

Amer. 

Amplificat. potenza 

50L6GT 

Octal 

5085 

Pent, a fascio 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

50B5 

Min. 7 p. 

50C5 

Pent, a fascio 

Min. 7 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

50B5 

Min. 7 p. 

50L6GT 

Pent, a fascio 

Octal 

Amer. 

Amplificat. potenza 

50L6GT 

Octal 

53 

Doppio triodo 

7 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6N7GT/G 

Octal 

55 

Doppio triodo 
Triodo 

6 p. 

Amer. 

Rivelat. -Amplificat. 

6Q7GT 

Octal 

56 

Triodo 

5 p. 

Amer. 

Amplificatore 

6SN7GT/G 

Octal 

57 

Pentodo 

6 p 

Amer. 

Amplificatore 

6K7GT 

Octal 

58 

Penlodo 

6 p. 

Amer. 

Amplipcat. R.F. - F.l. 

6K7GT 

Octal 

59 

Pentodo 

7 p. 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6V6GT/G 

Octal 

75 

Doppio diodo 
Triodo 

6 p. 

Amer. 

Rivelat. -Amplificat. 

6SQ7GT 

Octal 

76 

Triodo 

5 p. 

Amer. 

Amplificatore 

6SN7GT 

Octal 

77 

Pentodo 

6 p. 

Amer. 

Amplificatore 

6K7GT 

Octal 

78 

Pentodo 

6 p. 

Amer. 

Amplificat. R.F. - F.l. 

6K7GT 

Octal 

80 

Doppio diodo 

4 p. 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

80 

6 p. 


(1) Non utllizzare il pledino n. 3 


(2) UiilizZare uno sola sezione. 


Sostituzione diretti 
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O 

Z 

82 

Doppio diodo 

4 p. 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

5U4G 

4 p. 






o 





Magg. caduta interna 


83 

Doppio diodo 

4 p. 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

5U4GB 

Octal 




O 

O 






Risultato equivalente 


83V 

Doppio diodo 

4 p. 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

4U4G 

Octal 




O 

O 






Risultato equivalente 


84/6Z4 

Doppio diodo 

5 p. 

Amer. 

Rettific. 2 semionde 

6X5GT/G 

Octal 




O 

O 

o 





Risultato equivalente 


85 

Doppio diodo 
Triodo 

6 p. 

Amer. 

Rivelat. - Ampliflcat. 

6Q7GT 

Octal 




O 

o 




o 

O 

Magg. amplificazione 
di hensione 


1852 

Pentodo 

Octal 

Amer. 

Amplificatore 

6 CB6 

Min. 7 p. 




O 

o 

o 

o 




Minore amplificazione 


1853 

Pentodo 

Octal 

Amer. 

Amplificafore 

6 CB6 

Min. 7 p. 




O 

o 

o 

o 




Magg. amplificazione 


5881 

Penl. a fascio 

Octal 

Amer. 

Amplificat. potenza 

6 L6G 

Octal 


O 









Risultato equivalente 


7025 

Doppio triodo 

Min. 9 p. 

Amer. 

Amplificat. A. F. 

1 2 AX7 

ECC83 

Min. 9 p. 


O 









Risultato equivalente 


8016 

Diodo 

Octal 

Amer. 

Rettificatore AA.T. 

1B3GT 

Octal 

o 



o 

o 

o 







AB1 

Doppio diodo 

5 p. 

Europ. 

Rivelatore 

6AL5/EAA91 

Min. 7 p. 




o 

o 

o 





Risultato equivalente 


AB2 

Doppio diodo 

V 

Europ. 

Rivelafore 

6AL5/EAA91 

Min. 7 p. 




o 

o 

o 





Risultato equivalente 


ABC1 

Doppio diodo 

p 

Europ. 

Rivelat.-Amplificat. 

6Q7GT 

Octal 




o 

o 

o 





Risultato equivalente 


ACH1 

Triodo-Exodo 

7 p. 

Europ. 

Convert, frequenza 

6AJ8/ECH81 

Min. 9 p. 



O 

o 

o 

o 





Risultato equivalente 


AF2 

Pentodo 

5 p. 

Europ. 

Amplificat. R.F.-F.I. 

6K7GT 

Octal 



o 

o 

o 

o 





Minore amplificazione 


AF3 

Pentodo 

p 

Europ. 

Amplificat. R.F. - F.l. 

6K7GT 

Octal 



o 

o 

o 

o 





Risultato equivalente 


AF7 

Pentodo 

p 

Europ. 

Amplificatore 

6K7GT 

Octal 



o 

o 

o 

o 





Trascondutt. variabile 


AK1 

Ottodo 

7 P- 

Europ. 

Convert, frequenza 

6 A8GT 

Octal 



o 

o 

o 

o 





Risultato equivalente 


AK2 

Ottodo 

P 

Europ. 

Convert, frequenza 

6 A8GT 

Octal 



o 

o 

o 

o 





Risultato equivalente 


A LI 

Pentodo 

P 

Europ. 

Amplificat. potenza 

6 V6GT/G 

Octal 




o 

o 

o 





Risultato equivalente 

in 

AL2 

Pentodo 

P 

Europ. 

Amplificat. potenza 

6 V6GT/G 

Octal 




o 

o 

o 





Risultato equivalente 


AL4 

Pentodo 

P 

Europ. 

Amplificat. potenza 

6 V6GT/G 

Octal 




o 

o 

o 



O 


Risultato equivalente 


AMI 

Indicat. sintonia 

P 

Europ. 

Indicatore sintonia 

6CD7 

Octal 




o 

o 

o 




o 

Doppia sensibility 


AZ1 

Doppio diodo 

P 

Europ. 

Rettific. 2 semionde 

5Y3GT/G 

Octal 




o 

o 

o 





Risultato equivalente 


AZ4 

Doppio diodo 

P 

Europ. 

Rettific. 2 semionde 

5U4G 

Octal 




o 

o 






Magg. corr. rettific. 

12) 

— 


(1) Polerizzazione catodica con 250Q — (2) Se la correnie richiesla non supera 125 mA sostitulre con 5Y3GT/G. 
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VARIANTI DA EFFETTUARE 








MARCONI ITALIANA 
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LA SOSTITUZIONE 

SI OTTIENEi 

o 

z 

AZ31 

Doppio diodo 

Octal 

Europ. 

Renific. 2 semionde 

5Y3GT/G 

Octal 






O 





Risultato equivalente 


AZ50 

Doppio diodo 

4 p. 

Europ. 

Rettific. 2 semionde 

5U4G 

Octal 




o 

o 

O 





Risultato equivalente 


B36 

Doppio triodo 

Octal 

Europ. 

Amplificatore 

12SN7GT 

Octal 

o 












B65 

Doppio triodo 

Octal 

Europ. 

Amplificatore 

6SN7GT 

Octal 

o 












B152 

Doppio triodo 

Octal 

Europ. 

Amplificatore 

12AT7 

Min. 9 p. 













ECC81 













B309 

Doppio triodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Amplificatore 

12AT7 

ECC81 

Min. 9 p. 

o 












B339 

Doppio triodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Amplificatore 

12AX7 

ECC83 

Min. 9 p. 

o 












D63 

Doppio diodo 

Octal 

M.W.T. 

Rivelaiore 

6AL5/EAA91 

Min. 7 p. 




o 

° 






Identico risultato 


D77 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

M.W.T. 

Rivelatore 

6AL5/EAA91 

Min. 7 p. 

o 










Identico risultato 


D152 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Rivela'ore 

6AL5/EAA91 

Min. 7 p. 

o 












DD6 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Rivelatore 

6AL5/EAA91 

Min. 7 p. 

o 












DH63 

Doppio diodo 
Triodo 

Octal 

Europ. 

Rivelat. - Amplificat. 

6Q7GT 

Octal 

o 












DH719 

Triplo diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Rivelat. - Amplificat. 

6T8 

Min. 9 p. 

o 












DP61 

Pentodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Amplificatore 

6AK5 

Min. 7 p. 

o 












DM70 

Indie, sintonia 

Submin. 

Eorop. 

Indicatore sintonia 

1M3/DM70 

Submin. 

o 












DY30 

Diodo 


Europ. 

Rettificat. AA.T. 

1B3GT 

Octal 

o 












EAA91 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Rivelatore 

6AL5/EAA91 

Min. 7 p. 

o 












EABC80 

Triplo diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Rivelat.-Amplificat. 

6T8 

Min. 9 p. 


° 











EB91 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Rivelatore 

A6L5/EAA91 

Min. 7 p. 

o 










Risultato equivalente 


EBC90 

Doppio diodo 
Triodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Rivelat. - Amplificat. 

6AT6 

Min. 7 p. 

o 












EBC91 

Doppio diodo 
Triodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Rivelat. - Amplifica*. 

6AV6 

Min. 7 p. 

o 












ECC33 

Doppio Iriodo 

Octal 

Europ. 

Amplificatore 

6SN7GT 

Octal 

o 
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TIPO 


TIPO DA SOSTITUIRE 


IMPIEGO 

MARCONI ITALIANA 









Zoccolo 

Serie 



Zoccolo 

SIGLA 

Descrizione 

o 

o 


SIGLA 

o 



FormaCo 

Marca 



FormaCo 

ECC81 

Doppio Criodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Amplificatore 

12 AT 7 

ECC81 

Min. 9 p. 

ECC82 

Doppio Criodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

AmplificaCore 

12AU7 

ECC82 

Min. 9 p. 


Doppio Criodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

AmplipcaCore 

12AX7 

ECC83 

Min. 9 p. 


Doppio Criodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

AmplificaCore R.F. 

6BQ7A 

Min. 9 p. 


Doppio Criodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Amplif. R.F. - Conv. 

12AT7 

Min. 9 p. 

ECC81 

ECC91 

Doppio Criodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

AmplificaC. Oscill. 

6J6 

Min. 7 p. 

ECH3 

Triodo-Exodo 

p 

Europ. 

Convert, frequenza 

6AJ8/ECH81 

Min. 9 p. 

ECH4 

Triodo-EpCodo 

p 

Europ. 

Convert, frequenza 

6AJ8/ECH81 

Min. 9 p. 

ECH81 

Triodo-EpCodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Convert, frequenza 

6AJ8/ECH81 

Min. 9 p. 

ECF82 

Triodo-PenCodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Convert, frequenza 

6U8/ECF82 

Min. 9 p. 

ED2 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Rivelafore 

6AL5 

EAA9I 

Min. 7 p. 

EF9 

PenCodo 

p 

Europ. 

AmplipcaC. R.F.- F.l. 

6SK7GT 

OcCal 

EF39 

PenCodo 

Octal 

Europ. 

AmplificaC. R.F. * F.l. 

6K7GT 

OcCal 

EF93 

PenCodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

AmplificaC. R.F.-F.I. 

6BA6 

Min. 7 p. 

EF94 

PenCodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

AmplificaC. R.F -F.l. 

6AU6 

Min. 7 p. 

EF95 

PenCodo 

Min. 7 p. 

Eurpp. 

AmplificaC. R.F. 

6AK5 

Min. 7 p. 

EK90 

EpCodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Convert, frequenza 

6BE6 

Min. 7 p. 

EL3N 

PenCodo 

p 

Europ. 

AmpliPcat. poCenza 

6V6GT/G 

OcCal 

EL34 

PenCodo 

Octal 

Europ. 

AmplipcaC. poCenza 

6L6G 

OcCal 

EL35 

Pent, a fascio 

OcCal 

Europ. 

AmplipcaC. poCenza 

6L6G 

OcCal 

EL84 

PenCodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

AmplipcaC. poCenza 

6BQ5/EL84 

Min. 9 p. 

EL90 

PenCodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

AmplipcaC. pocenza 

6AQ5 

Min. 7 p. 

EMI 

IndicaC. sinC. 

p 

Europ. 

IndicaCore sinConie 

6CD7/EM34 

OcCal 

(1) Solo con riscaldatori collegeCI in parellelo 
resisCenza da 1MQ in serie al 2° enodo. 

(collegamenCo a 4- 

5 e 9) — (2) Collegare 
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RisulCaCo equivalence 
RisulCaCo equivalence 

RisulCaCo equivalence 
RisulraCo equivalence 


RisulCaCo equivalence 
IdenUco risulCaCo 


o RisulCaCo equivalence 

Min. poCenza d'usciCa 


o Doppia sensibility 


la griglia N. 3 dell'eptodo alia griglia Criodo 


(3) Aggiungere 





















































TIPO DA SOSTITUIRE 


TIRO 

MARCONI ITALIANA 





SIGLA 

Descrizione 

Zoccolo 

o 

Formafo 

Serie 

o 

Marca 

IMPIEGO 

SIGLA 

Zoccolo 

o 

Formafo 

EM4 

Indie, simon. 

p 

Europ. 

Indicafore sinfonie 

6CD7/EM34 

Ocfal 

EM34 

Indie, sinfon. 

Ocfal 

Europ. 

Indicafore sinfonia 

6CD7,EM34 

Ocfal 

EM80 

Indie, sinfon. 

Min. 9 p. 

Europ. 

Indicafore sinfonie 

6DA5 EM81 

Min. 9 p. 

EM81 

Indie, sinfon. 

Min. 9 p. 

Europ. 

Indicafore sinfonia 

6DA5/EM8I 

Min. 9 p. 

EZ2 

Doppio diodo 

p 

Europ. 

Reffific. 2 semionde 

6X5GT/G 

Ocfal 

EZ35 

Doppio diodo 

Ocfal 

Europ. 

Reffific. 2 semionde 

6X5GT G 

Ocfal 

EZ80 

Doppio diodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Reffific. 2 semionde 

6BX4 

Min. 7 p. 

EZ90 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Reflific. 2 semionde 

6X4 

Min. 7 p. 

GZ31 

Doppio diodo 

Ocfal 

Europ. 

Reffific. 2 semionde 

5U4G 

Ocfal 

HBC80 

Triplo diodo 
Triodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Rivelaf. - Ampl. A.F. 

1918 

Min. 9 p. 

HBC90 

Doppio diodo 
Triodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Rivelaf.-Amplificaf. 

12AT6 

Min. 7 p. 

HBC91 

Doppio diodo 
Triodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Rivelaf. - Amplificaf. 

12AV6 

Min. 7 p. 

HCH81 

Triodo-Exodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Converf. frequenza 

12AJ8 

HCH81 

Min. 9 p 

HF93 

Penfodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Amplificaf. R.F.-F 1. 

12BA6 

Min. 7 p. 

HF94 

Penfodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Amplificaf. R.F.-F.I. 

12AU6 

Min. 7 p. 

HK90 

Epfodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Converf. frequenza 

12BE6 

Min. 7 p. 

HM04 

Epfodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Converf. frequenza 

6BE6 

Min. 7 p. 

KT66 

Penf. a fascio 

Ocfal 

E'urop 

Amplificaf. pofenza 

6L6G 

Ocfal 

KTW63 

Penfodo 

Ocfal 

Europ. 

Amplificaf. R.F.-F.I. 

6K7GT 

Ocfal 

N77 

Doppio diodo 

Min. 7 p. 

Europ. 

Rivelafore 

6AL5 

EAA91 

Min. 7 p. 

N727 

Penf. a fascio 

Min. 7 p. 

Europ. 

Amplificaf. pofenza 

6AQ5 

Min. 7 p. 

OM4 

Doppio diodo 
Triodo 

Ocfal 

Europ. 

Rivelaf.-Amplificaf. 

6Q7GT 

Ocfal 

OM6 

Penfodo 

Ocfal 

Europ. 

Amplificaf. R.F.-F.I. 

6K7GT 

Octal 



Risulfefo equivalenfe 
Risulfefo equivalenfe 
Risulfefo equivalenfe 

Risulfefo equivalenfe 


Risulfefo equivalenfe 


Idenfico risulfafo 






















TIPO 


« 

VARIANTI DA EFFETTUARE 
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o 
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U50 

U52 

U70 

U74 

U78 

U147 

VR105 

VR150 

W63 

W147 

Doppio diodo 
Doppio diodo 
Doppio diodo 
Diodo 

Doppio Iriodo 
Doppio diodo 
Regolal. a gas 
Regolal. a gas 
Penlodo 

Penlodo 

Oclal 

Oclel 

Oclal 

Oclal 

Min. 7 p. 
Oclal 

Oclal 

Oclal 

Oclal 

Oclal 

M.W.T. 

M.W.T. 

M.W.T. 

M.W.T. 

M.W.T. 

Europ. 

Amer. 

Amer. 

Europ. 

Europ. 

Rellific. 2 semionde 
Rellific. 2 semionde 
Rellific. 2 semionde 
Rellific. 1 semionde 
Rellific. 2 semionde 
Rellific. 2 semionde 
Regolalore di lens. 
Regolalore di lens. 
Amplifical. R.F. -F.l. 
Amplifical. R.F.-F.l. 

5X3GT/G 

5X4G 

6X5GT/G 

35Z5GT 

6X4 

6X5GT/G 

OB2 

OA2 

6K7GT 

6K7GT 

Oclal 

Oclal 

Oclal 

Oclal 

Min. 7 p. 

Oclal 

Min. 7 p. 
Min. 7 p. 
Oclal 

Oclal 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

O 


o 

o 

o 

o 






Risullalo equivalent 
Risullalo equivalenle 

111 

WE21 

Ollodo 

7 p. 

Tele- 

funken 

Converl. frequenza 

6A8GT 

Oclal 



O 

o 

o 

O 





Risullalo eguivalenle 


WE22 

Triodo-Exodo 

7p. 

Tele- 

funken 

Converl. frequenza 

6AJ8/ECH81 

Min. 9 p. 



o 

o 

o 

O 





Risullalo equivalenle 

(21 

WE30 

Penlodo 

4 p. 

Tele- 

funken 

Amplifical. polenza 

6V6GT/G 

Oclal 




o 

o 

O 



O 


Magg. polenza d'uscila 


WE31 

Doppio diodo 

5 p. 

Tele- 

funken 

Rivelalore 

6AL5/EAA91 

Min. 7 p. 




o 

o 

O 





Risullalo equivalenle 


WE32 

Ollodo 

p 

Tele- 

funken 

Rivelalore 

6A8GT 

Oclal 



O 

o 

o 

o 





Risullalo equivalenle 


WE33 

Penlodo 

P 

Tele- 

funken 

Amplifical. R.F.-F.I. 

6K7GT 

Oclal 



O 

o 

o 

o 





Risullalo equivalenle 


WE34 

Penlodo 

P 

Tele- 

funken 

Amplificalore 

6K7GT 

Oclal 



O 

o 

o 

o 





Trascondull.. variabile 


WE36 

Doppio diodo 

V 

Tele- 

funken 

Rivelalore 

6AL5/EAA91 

Min. 7 p. 




o 

o 

o 





Risullalo equivalenle 


WE37 

Doppio diodo 
Triodo 

p 

Tele- 

funken 

Rivelal.-Amplifical. 

6Q7GT 

Oclal 




o 

o 

o 





Risullalo equivalenle 


WE38 

Penlodo 

p 

Tele- 

funken 

Amplifical. polenza 

6V6GTG 

Oclal 




o 

o 

o 



o 


Risullalo equivalenle 



(1) Alcuni tub! U52 corrlspondono el lipo 5U4G 


(2) Collegere la griglia N. 3 dell'epfodo alia griglia del triodo. 






























TIPO DA SOSTITUIRE 


TIPO 

MARCONI ITALIANA 

SIGLA 

Descrizione 

Zoccolo 

o 

Formato 

Serie 

o 

Marca 

IMPIEGO 

SIGLA 

Zoccolo 

o 

Formato 

WE40 

Triodo-Exodo 

P 

Tele- 

funken 

Convert, frequenza 

6AJ8/ECH81 

Min. 9 p. 

WE53 

Doppio diodo 

p 

Tele- 

funken 

Rettipc. 2 semionde 

5Y3GT/G 

Octal 

WE54 

Doppio diodo 

p 

Tele- 

funken 

Rettific. 2 semionde 

5Y3GT/G 

Octal 

X63 

Eptodo 

Octal 

M.W.T 

Convert, frequenza 

6A8GT 

Octal 

X77 

Eptodo 

Min. 7 p. 

M.W.T. 

Convert, frequenza 

6BE6 

Min. 7 p. 


Triodo-Eptodo 

Min. 9 p. 

Europ. 

Convert, frequenza 

6AJ8/ECH81 

Min. 9 p. 

■ ; 

Penfodo 

Octal 

Europ. 

Amplificatore 

6K7GT 

Octal 


(1) Collegare la griglia N. 3 dell'eptodo alia griglia del triodo. 


SosMtuzione diretta 
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NOTE 
























CORRISPONDENZE FRA 

LE SIGLE C.V. E 

LE SIGLE 

E. 1. A. 

DEI TUBI MARCONI ITALIANA 

S. p. A. 

SIGLA CV 

SIGLA E.I.A. 

SIGLA CV 

SIGLA E.I.A. 

C.V. 124 

807 

C.V. 1065 

807 

C.V. 140 

6AL5/EAA91 

C.V. 1071 

5U4G 

C.V. 283 

6AL5/EAA9I 

C.V. 1364 

807 

C.V. 394 

6CD7/EM34 

C.V. 1374 

807 

C.V. 452 

6AT6 

C.V. 1572 

807 

C.V. 453 

6BE6 

C.V. 1830 

1B3GT 

C.V. 454 

6BA6 

C.V. 1832 

0A2 

C.V. 455 

12AT7/ECC81 

C.V. 1833 

0B2 

C.V. 491 

1 2AU7/ECC82 

C.V. 1851 

5X4G 

C.V. 492 

1 2AX7/ECC83 

C.V. 1856 

5Y3GT/G 

C.V. 493 

6X4 

C.V. 1861 

5Z3 

C.V. 511 

6V6GT 

C.V. 1862 

6AQ5 

C.V. 538 

12SA7GT 

C.V. 1928 

12BA6 

C.V. 544 

1 2SK7GT 

C.V. 1943 

6K7GT 

C.V. 547 

12SQ7GT 

C.V. 1947 

6L6G 

C.V. 568 

35Z5GT 

C.V. 1961 

12AU6 

C.V. 571 

50L6GT 

C.V. 1967 

6SA7GT 

C.V. 574 

6X5GT/G 

C.V. 1982 

6SK7GT 

C.V. 575 

5U4G 

C.V. 1988 

6SN7GT 

C.V. 580 

6A8GT 

C.V. 1991 

6SQ7GT 

C.V. 589 

6Q7GT 

C.V. 2128 

6AJ8/ECH81 

C.V. 617 

80 

C.V. 2524 

6AU6 

C.V. 850 

6AK5 

C.V. 2526 

6AV6 

C.V. 858 

6J6 

C.V. 2975 

6BQ5/EL84 

C.V. 925 

1 2SN7GT 

C.V. 2980 

1 M3/DM70 


CORRISPONDENZE FRA LE SIGLE E. I. A. DEI 
TUBI MARCONI ITALIANA S. p. A. E LE SIGLE C. V. 


SIGLA E.I.A. 

SIGLA CV 

SIGLA E.I.A. 

SIGLA CV 

0A2 

C.V. 1832 

6SA7GT 

C.V. 1967 

0B2 

C.V. 1833 

6SK7GT 

C.V. 1982 

1B3GT 

C.V. 1830 

6SN7GT 

C.V. 1988 

5U4G 

C.V. 1071 

6SQ7GT 

C.V. 1991 

5U4G 

C.V. 575 

6V6GT 

C.V. 51 1 

5X4G 

C.V. 1851 

6X4 

C.V. 493 

5Y3GT/G 

C.V. 1856 

6X5GT/G 

C.V. 574 

5Z3 

C.V. 1861 

1 2AT7/ECC81 

C.V. 455 

6A8GT 

C.V. 580 

12AU6 

C.V. 1961 

6AJ8/ECH81 

C.V. 2128 

1 2AU7/ECC82 

C.V. 491 

6AK5 

C.V. 850 

1 2AX7/ECC83 

C.V. 492 

6AL5/EAA91 

C.V. 140 

12BA6 

C.V. 1928 

6AL5/EAA91 

C.V. 283 

1 2SA7GT 

C.V. 538 

6AQ5 

C.V., 1 862 

1 2SK7GT 

C.V. 544 

6AT6 

C.V; 452 

1 2SN7GT 

C.V. 925 

6AU6 

C.V. 2524 

12SQ7GT 

C.V. 547 

6AV6 

C.V. 2526 

35Z5GT 

C.V. 568 

6BA6 

C.V 454 

50L6GT 

C.V. 571 

6BE6 

C.V. 453 

80 

C.V. 617 

6BQ5/EL84 

C.V. 2975 

807 

C.V. 124 

6CD7/EM34 

C.V. 394 

807 

C.V. 1060 

6J6 

C.V. 858 

807 

C.V. 1364 

6K7GT 

C.V. 1943 

807 

C.V. 1374 

6L6G 

C.V. 1947 

807 

C.V. 1572 

6Q7GT 

C.V. 589 
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